PM3000984806 


INTER-LABORATORY COLLABORATIVE TEST : MLB/EX BOZ 


FILTROtIA TPM WATER SN TAR 


Month of 

Analysts 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

P14E 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

January 94 

16.8 

17 0 

16 6 


2.36 

253 

1 95 


086 

092 

0.92 


13.5 

136 

137 


80 

7.9 

8 2 


13.8 

139 

14 4 


February 94 

17.3 

17 8 

17.5 

165 

2.74 

2.53 

2 38 

1.91 

087 

091 

090 

0 93 

137 

143 

14.2 

13 7 

80 

80 

B 2 

7.9 

13 7 

14 0 

146 

150 

March 94 

17.7 

17.4 

17.6 

17.3 

2.20 

2.50 

2.31 

2.13 

090 

0.82 

0 92 

096 

14.5 

13.9 

14.3 

14 2 

7.9 

79 

B 1 

an 

140 

13 4 

130 

146 

April 94 

16 7 

17.0 

17 2 

16.3 

2.23 

2.10 

2.00 

2.19 

069 

096 

0.92 

0.96 

136 

13.9 

14 4 

13.1 

8.1 

7.9 

8.2 

80 

13 6 

13 7 

137 

137 

May 94 

15 9 

160 

16 5 

16.1 

1.93 

2.15 

1 85 

1.74 

065 

009 

090 

0 91 

131 

13.0 

137 

134 

8.0 

0.0 

32 

8.1 

13.6 

14 2 

13 5 

14 2 

June 94 

17.0 

17.0 

170 

16,9 

2.23 

2.20 

2.17 

2.01 

089 

091 

0 93 

0.90 

13 9 

14 0 

14.0 

14.0 

7.9 

7.9 

80 

80 

13 7 

137 

14.1 

14 1 

Juty 94 

16.1 

166 

17.0 

161 

2.14 

2.05 

2.U8 

1.85 

0 07 

068 

0.90 

086 

13.1 

137 

140 

13.4 

7.9 

6.2 

8.1 

7.9 

135 

13 8 


148 

August 94 

17.4 

170 

17.3 

16 7 

2.49 

2.43 

2.10 

2.01 

0 93 

0.91 

0.93 

098 

14.0 

137 

14 2 

13.8 

7.9 

7 8 

82 

8.3 

13.2 

13 6 

13.6 

146 

September 94 

16.1 

17 0 

17.3 

172 

2,15 

2.33 

2.23 

2.60 

060 

069 

0.92 

0 92 

13 1 

13 6 

14.2 

136 

81 

7 9 

0.2 

83 

13.y 

13 9 

13 8 

144 

October 94 

16.8 

16.4 

17.1 

166 

2.31 

2.15 

2.28 

2.24 

090 

0 87 

0 89 

092 

13.5 

134 

14.1 

134 

7.6 

7,5 

6 1 

83 

14 1 

13 4 

13 3 

12 3 

November 94 

177 

17 2 

17 7 

190 

229 

2.28 

2.48 

2.55 

095 

O.Q3 

0,93 

1.01 

14.4 

140 

14.4 

14.4 

53 

8.1 

83 

89 

13 7 

13.7 

140 

14.B 

December 94 

168 

16.4 

176 

16.7 

2.29 

2 06 

2 43 

2.30 

0 92 

0 92 

091 

1.00 

136 

13 5 

14.2 

13.4 

7.8 

7.5 

7.9 

8.6 

13.7 

13 7 

13 0 

14.4 

GL. AVERAGE: 

17.3 

17.5 

17.3 

17.4 

2.33 

2.47 

2.19 

2.28 

0.90 

0.91 

0.93 

0.98 

14.1 

14.1 

14.2 

14.2 

6.0 

7.9 

8.2 

8.2 

13.8 

13.9 

13.9 

14.3 

PR. MOV. AVER: 

17.0 

16.9 

17.3 

17.1 

2.31 

2.29 

2.29 

2.37 

0.92 

0.90 

0.92 

0.98 

13.6 

13.7 

14.2 

13.8 

8.0 

7.8 

8.2 

8.4 

13.7 

13.6 

13.8 

14.0 

MOV. AVER: 

16.8 

16.8 

17. A 

17.1 

2.26 

2.21 

2.36 

2.44 

0.91 

0.90 

0.91 

0.96 

13.7 

13.7 

14.2 

13.7 

8.0 

7.7 

8.1 

8.5 

13.9 

13.7 

13.9 

U.O 

BORGWALDT 

TPM 

WATER 

SN 

TAR 

PC 

CO 





















Month of 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 53 P.M. Europe - Neoehatel 

Analysis 













PMH = P, M. Holland - Beraen Op Zoom 

January 94 

17.2 

164 

315 

2 25 

0.89 

0 92 

13.1 

13 2 

BO 

8.2 

14 2 

13.7 

PMG = P M Germany - Munich 

February 94 

176 

17.5 

3.16 

298 

087 

0 89 

13.8 

136 

79 

8.2 

139 

153 

R&D = P.M. R&D - Richmond 

March 94 

17 6 

17.9 

260 

310 

0 91 

0.94 

14 1 

13.0 

80 

6.1 

14.1 

153 


April 94 

16 6 

16.2 

2.71 

220 

092 

091 

13.0 

13.1 

8.1 

8.1 

14 3 

15.5 


May 94 

16.5 

16.4 

2.05 

258 

0 89 

089 

12 0 

130 

03 

02 

136 

13.2 


June 94 

17.1 

16 8 

2 94 

2.50 

0 89 

090 

13.3 

13.4 

7.9 

8 1 

13 1 

12.2 


July 94 

16.3 

164 

2.85 

2.45 

0 90 

068 

125 

13.1 

8.1 

8.3 

12.4 

13.4 


Auoust94 

16 9 

16.4 

288 

2.40 

092 

089 

13.1 

132 

8.1 

8 1 

139 

14.0 


September 94 

16.4 

16.2 

2.66 

2.35 

0 88 

0 86 

129 

12.9 

82 

83 

13 0 

14 1 


October 94 

17.0 

16.4 

3.01 

2.55 

0 91 

0.88 

131 

13.0 

8.0 

82 

13.8 

140 


November 94 

17.2 

172 

2.96 

2,38 

094 

093 

13.3 

13.9 

84 

87 

15.1 

155 


December 94 

16.5 

17.1 

2.64 

2.55 

090 

096 

12.9 

136 

7.9 

82 

13.9 

14.7 



GL AVERAGE: 

17.3 

17.2 

2.90 

2.(1 

0.91 

0.92 

13.5 

13.6 

8.1 

8.3 

14.2 

14.3 

GL. AVERAGE « GLOBAL AVERAGE (ALL MONTHS INCLUDED) 

PR. MOV. AVER: 

16.9 

16.5 

2.88 

2.42 

0.91 

0.89 

13.1 

13.2 

8.2 

8.3 

14.0 

14.4 

PR. MOV. AVER. = PREVIOUS MOVING AVERAGE (INCLUDES THE 4 MONTHS PRECEDING THE LAST ENTRY) 

MOV. AVER: 

16.8 

16.7 

2.82 

2.46 

0.91 

0.91 

13.1 

13.3 

8.1 

8.3 

14.0 

14.6 

MOV. AVER « MOVING AVERAGE (INCLUDES LAST 4 MONTHS) 


last update: 16.01.95 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ttlk0001 
















PM3000984807 


INTER-LABORATORY COLLABORATIVE TEST : MLB/EX BOZ 


PS N-H03 H-NH3 


Month of 

Analysis 

PME 

PMH 

PMG 

R&O 

PME 

PMH 

PMG 

R8D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

January 94 

1 82 

1 81 

1 B0 


81 

as 

82 


0 23 

0 22 

0 26 


0.27 

0 24 

020 


February 94 


1 79 

1.78 

1 85 


8 0 

B 5 

94 


0 23 

0 25 


0.26 

026 


March 94 

1 74 

1.78 

1 83 

1 96 

7.9 

86 

89 

8.7 

0.23 

0 22 

0 24 


0 27 

0.27 


April 94 

1 76 

1.80 

1.90 

1.89 

8.1 

60 

84 

83 

0 23 

0 23 

024 

0.21 

0.25 

024 

0 26 

0 27 

May 94 

lei 

1.82 

1 86 

1.91 

75 

76 

83 

8 2 

GL23 

0 21 

023 

0.19 

027 

0 25 

027 

028 

June 94 


1 89 

1 90 

1.95 


7.9 

8 8 

85 


0.22 

0 25 

0 21 


0.26 

0.27 

030 

July 94 

1 76 

1.01 

1 00 

1.95 

7.5 

82 

6.6 

80 

0.22 

0.22 

023 

020 

0 25 

025 

0.25 

0.23 

August 94 

1.84 

1.86 

1.81 

204 

7.3 

8 2 

B.O 

8.6 

0.22 

0.20 

028 

0.19 

0.25 

023 

023 

0 27 

September 94 

1.81 

1 85 

1 08 

1.83 

80 

62 

09 

10 2 

0 24 

022 

0 23 

0.20 

0 26 

0 25 

0 25 

027 

October 84 

1 91 

1 Qfi 

1 81 

1.88 

7.9 

83 

8 6 

7.9 

0 23 

022 

0.21 

0.19 

0.26 

0 26 

025 

026 

November 94 

1.97 

1.87 

1 82 

2.01 

7.8 

99 

83 

8,0 

023 

0.19 

0.24 

019 

027 

0.24 

0 26 

025 

December 94 


1.87 

1 83 

1.90 


78 

8.6 

8.7 


022 

0.24 

0.18 


0 25 

029 

0.26 

GL. AVERAGE: 

178 

1.81 

177 

1.93 

8.0 

8.1 

8.4 

8.4 

0.22 

0.20 

0.22 

0.20 

0.28 

0.25 

0.28 

0.27 

PR. MOV. AVER: 

188 

1.86 

163 

1.94 

8.0 

8.7 

8.4 

8.7 

0.23 

0.20 

0.24 

$19 

0.2 8 

0.24 

0.25 

0.26 

MOV. AVER: 

1.90 

1.86 

1.84 

1.91 

8.2 

8.8 

8.6 

8.7 

0.23 

0.21 

0.23 

0.19 

0.2 6 

0.2 5 

0.26 

0.26 



Fitter RTD 


G garotte RTD 



Ventilation 


Diameter 

Weight (mg) 

1 

Month of 

Analysis 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

January 94 

68 

69 

68 


111 

108 

101 


14.4 

140 

13.5 


795 

7.93 

7.94 


983 

965 

361 


February 94 

69 

72 

71 

71 

117 

112 

112 

118 

9.1 

8.1 

8.3 

104 

790 

7.90 

7.90 

7.89 

971 

957 

961 

979 

March 94 

69 

68 

69 

73 

115 

110 

110 

115 

90 

9.1 

8.7 

11.1 

7.91 

7,91 

7.91 

7.90 

976 

963 

977 

935 

April 94 

68 

70 

69 

71 

109 

106 

104 

108 

137 

13.7 

134 

14.8 

7.92 

7.92 

791 

7.91 

967 

960 

947 

970 

May 94 

71 

71 

71 

75 

116 

113 

108 

lie 

13.8 

136 

13.3 

14.6 

7.91 

7.92 

7.90 

7.90 

981 

970 

966 

973 

June 94 

70 

72 

72 

73 

119 

113 

112 

119 

10 1 

98 

9.0 

11.0 

7.91 

7.91 

790 

7.92 

974 

960 

961 

903 

July 94 

70 

72 

70 

74 

116 

113 

112 

114 

130 

12.5 

11.8 

12.4 

7.91 

7.68 

7.90 

7.90 

976 

972 

963 

978 

August 94 

71 

71 

72 

73 

115 

112 

111 

116 

10.8 

11.1 

10 4 

11.0 

7.91 

7.90 

790 

7.91 

965 

971 

965 

994 

September 94 

69 

69 

72 

71 

114 

111 

107 

t13 

9.8 

9.3 

9.5 

10.9 

7.94 

7.93 

7 92 

7 93 

964 

961 

958 

971 

October 94 

69 

69 

69 

73 

112 

111 

110 

116 

12 0 

11.8 

11.2 

9.6 

7.93 

7.92 

7.91 

7.92 

963 

960 

9G0 

957 

November 94 

£8 

69 

72 

73 

119 

118 

117 

114 

13,9 

13.8 

134 

10.4 

7.87 

7.87 

7.87 

7.92 

986 

982 

977 

952 

December 94 

68 

70 

63 

74 

109 

105 

105 

119 

12.0 

11.6 

11.4 

14.2 

7.93 

790 

7.93 

7.88 

966 

962 

955 

901 

GL, AVERAGE 

£9 

89 

69 

72 

114 

110 

110 

113 

12.5 

12.2 

12.1 

12.2 

7.92 

7.92 

7.92 

7.92 

974 

965 

962 

968 

PR. MOV. AVER: 

70 

69 

71 

73 

IIS 

113 

111 

115 

11.6 

11.5 

11.1 

10.5 

7.91 

7.90 

7.90 

7.92 

970 

968 

965 

966 

MOV. AVER: 

69 

69 

71 

73 

114 

111 

110 

lie 

11.9 

11.6 

11.4 

11.3 

7.92 

7.90 

7.91 

7.91 

970 

986 

m 

965 


last update: 16 01.95 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ttlk0001 













